8.0 (82, 71 in.-lbf) 


BODY PANEL REPLACEMENT 


OUTER PANEL INSTALLATION TORQUE 


13 (133, 10) 


6.0 (61, 53 in.-lbf) 


N-m (kgf-cm, ft.-lbf) 


: Specified torque 
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8.0 (82, 71 in.-lbf) 


BODY PANEL REPLACEMENT 
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N-m (kgf-cm, ft.-lbf) 


N-m (kgf-cm, ft.-lbf) 


BODY PANEL REPLACEMENT 


5.5 (56, 49 in.-lbf) 


: Specified torque 


8.0 (82, 71 in.-lbf) 


68 (694, 50) 


BP-61 


